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|| قم الصفحة م"‎ 2 ٠ ز المدرسة‎ ١ 

لسري راد رمز المدر 08 رقم من 1 إلى 3 
المدرسة : ثانوية الصقر المسائية للبنين 

الفرع : إحيائ ٤‏ 

لفرع: إحيائي الدور الأول 209 





oT. rL III) a و‎ 


0 EE 
0 | 0 | اسامه محمود عبد لله نايف _____ | 67 | 57 | 52 | 50 | 36 | 53 | | معد‎ | 102041208005 | 2 | 
0 | 0 | المصطفى محمد خلف خضير_1|_ | 50 | 41 | 33 | 80 | 63 | 82 | | معد‎ | 102041208006 | 3 
0 | 0 | امين قاسم محمد عبد | 57 | 50 | 50 | 26 | 29 | 50 | 2 | معد‎ |_ 102041208007 | 4 
0 | 0 | ايوب ياسين فيح فضي 1000 | 42 | 41 |%12 | 34 | 31 | 50 | | معد‎ |_ 102041208009 | 5 | 
0 | 0 | بلال حسين علي رشيد_ 1100 | م | م | م | 99 | 87 | 100 | 2 | معد‎ | 102041208010 | 6 
0 | 0 [| تبارك امجد صلاح عبد الجبار | |[ 32 | 33 | 32 | %13 | صفر | عشر | _ | معيد‎ | 102041208011 | 7 | 
0 | 0 | جلال زيدان خلف مسن_11_ | 21 | 21 | اث | م | م | م | | معد‎ |_ 102041208012 | 8 
0 | 0 | حسن حميدحمدحسن | 62 | 63 | 42 | 50 | 34 | 56 |2 | معد‎ | 102041208013 | 9 | 
0 | 0 | حسين حميد شكر محمود | 50 | م | 32 | 32 | 21 | م | | معد‎ | 102041208014 | 10 
74.17 | 445 | حميد فلج عبدالله همد | 77 | 82 | 67 | 68 | 71 | 80 | | نجع‎ |_ 102041208015 | 11 | 
0 | 0 | حيدر سمير نصر الله شهاب_|_1_ |[ 74 | م | 83 | م | 55 | 70 |2 | معد‎ |_ 102041208016 | 12 
85 | 510 | رسول احمد محمد عبد1 | 90 | 83 | 74 | 85 | 83 | 95 | | ناجم‎ |_ 102041208017 | 13 
0 | 0 | رياض سلام اسماعيل عبد | 57_ | 58 | 22 | 31 | 30 | 50 | | معد‎ | 102041208018 |] 14 
0 | 0 | زيد صبار عواد اسماعين||_ | 73 | 74 | 73 | 50 | 818 | 61 | | معد‎ | 102041208019 | 15 
0 | 0 | سامي سليمان حمد علي | 62 | 35 | 35 | 52 | 30 | 50 |2 | معد‎ |_ 102041208020 | 16 
0 | 0 | سجاد احمد حسين علي 000 | 79_ | ثلاث | واحد | 23 | 50 | 92 | 2 | معد‎ | 102041208021 | 17 
0 | 0 | صدام حميد محمدخزعل | 66 | 69 | 60 | م | 52 | 75 | | معد‎ | 102041208023 | 18 
0 | 0 [| ظافر محمد نهار عكله ________| 51 | 29 | خمس | 58 | صفر | 50 | | معيد‎ | 102041208024 | 19 
0 | 0 | عبد الحكيم احمد محمد احمد_ 1 | 52 | 38 | 37 | 39 | 20 | 35 | | معد‎ | 102041208025 |] 20 
90.33 | 542 | عبد الحميد وليد حميد فرحان | |[ 92 | 86 | 87 | 97 | 80 | 100 | | ناجج‎ | 102041208026 | 21 | 
0 | 0 | عبد الرحمن ايوب جواد كاظم | 59 | 66 | 50 | 55 | 40 | 62 | | معد‎ | 102041208027 |] 22 
0 | 0 [| عبد الرحمن حامد حسن اسماعيل___ | 63 | صفر | م | صقر | 57 | 85 | | معيد‎ | 102041208028 |] 23 
0 ات رح 1 اك 7 | كك وع د‎ 0020| 21 
91.17 | 7 100 87 عبد العزيز دحام حسين علي‎ 10220 25 





عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 














جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





| قم الصفحة م"‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 

تسو ود رمز المدرسة : 208 رقم من 2 إلى 3 
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| 26 ]| 102041206031 | عبدالزيزمصود عد شنيف | 50 | 52 | 39 | 50 | 32 | 580 | | معد | 0 | 





0 
| 27 | 102041208033 | عبد الله خلف حماد عبد الله | 50 | 53 | 42 | 50 | 38 | 57 | | ميد | 0 | 0 
28 | 102041208035 | عبد الله كريم احمد حمادي 222 | صفر | 83 | 92 | 92 | م |97| )مع | 6 | 0 
| 29 | 102041208036 | عبد الهادي محمد عبد الله سعود|_ | 59 | 53 | 68 | 76 | 41 | 70 | | ميد | 0 | 0 
30 | 102041208037 | عثمان مجيد حسن محمود | 61 | 50 )%11 | 50 | 66 | 72 | | ممعيد | 0 | 0 
31 | _102041208038 | عزالدين ذياب خماس شاهين | صفر | صفر | م | م | م | م | | ميد | 0 | 0 
| 52 | 102041208039 | علاءخميس محمد عبد ||| 80 | 93 | 74 | 65 | 76 | 69 | | نجج | 457 | 76.17 
33 | 102041208040 | علي محمد علي ويس | 53 | 50 | 20 | 25 | 35 | م | | ميد | 0 | 0 
| 34 | 102041208041 | علي مهدي صالحخلفى | 56 | 50 | 32 | 21 | 9615 | 26 | | معيد | 0 | 0 
35 | 102041208042 | عمر بركات محمود مولود ||| 74 | م | 51 | م | صفر | 65 | | معيد | 0 | 0 
| 36 | 102041208043 | عمران محمد احمد علوان_____ | 89_ | 93 | صفر | 99 | صقر | 93 | | معد | 0 | 0 
| 57 ]| 102041208044 | فاروق حميد خضير عبد الرزاق __ | 65 | 51 | م | 56 | 38 | 54 | | معيد | 0 | 0 
_ 38 | 102041208046 | قتيبه شريف عواد خضير 222 | 62 | 56 | صفر | م | 57 | صفر |[ | ميد |[ 6 | 0 
| 39 | 102041208047 _| قيس علي محمد عبد || م | م | 89 | م | 78 | صضفر| | معيد |[ 0 | 0 
| 40 | _102041208048_ | مشى احمد حسين اسماعيل | 73 | 80 | 68 | 50 | صفر | 39 | | مع |[ 0 | 0 
| 41 | 102041208049 _ | محمد الامين وسمي محمد وسمي | | 75 | 88 | 72 | م | م | صفر |]1-- | معيد |[ 0 | 0 
| 42 | 102041208050 | محمد صباج علاوي احمد ||| 56 | 58 | 42 | 50 | 39 | 50 | | ميد | 0 | 0 
| 43 | 102041208051 | محمد فلح عبد الله جمد ||| 50 | 31 | 33 | 58 | 54 | 50 | | ميد | 0 | 0 
| 44 | 102041208052 | محمود حيدر عبد الله محسن ||| 73 | 80 | 33 | 53 | صفر | 59 | | معيد |[ 60 | 0 
| 45 | _102041208053 | محمود قحطان حميد محمود | 42 | 50 | عشر | 39 | 22 | 29 | | معيد | 0 | 0 
| 46 | 102041208054 | مروان خالد عبد عواد || %7 | 94 | م | 21 | م | 24 | | ميد | 0 | 0 
| 47 | 102041208055 | مصطفى شاكر محمود دير ||| 50 | 30 | صف | م |9617 | 26 | | معيد | 0 | 0 
| 48 | 102041208056 | مصطفى فيح حسن علي || 57 | 58 | 36 | 40 |9619 | 33 | | ميد | 0 | 0 
49 | 102041208057 | مضراحمد علي ابراهيم ||| 55 | 56 | 27 | 37 | 39 | 33 | | ميد | 0 | 0 
0 | 102041208059 | موفق حميد ابراهيم سعود 56 3 | 30 | 50 | 22 | 41 ع 0 0 
عبد الأمير لعي 
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المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 208 رقم الصفحة من 3 إلى 3 
١ ٠‏ المدرسة : ثانوية الصقر المسائية للبنين 
الجر a ١‏ الدور الأول 2020/2019 
|[ تسلسل| ___الرقمالامتحاني _ |[ 1-20 اسمالطالب 2-2-2 ]| العربية | الانكليزية | الاحياء |الرياضيات| الكيمياء | الفيزياء |_اللغات |_النتيجة | المجموع |_المعدل | 
| 51 | 102041208060 | يوسف سعيدياسين كاظم | 64 | 50 | 64 | 55 | 57 | 59 | | ناجج | 349 | 58.17 _ 
E a O‏ 


مدير المركز 


